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Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Kanra'ya Veda Yemeği 


Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Rıza Kanra'nın ilçemizden ayrılması nedeniyle veda 
yemeği düzenlendi. 


Yemekte konuşan İlçe Kaymakamımız Sayın Engin Uysal “İlçemiz Devlet Hastanesi son 
dönemde ciddi mesafe kat etti. Hem tıbbi anlamda hem de iletişim anlamında halkımıza en güzel 
hizmetler sunulmaya çalışılmaktadır. Sayın Başhekimimizin ve kadrosunun da bu anlamda çok 
büyük katkıları oldu. Gerçekleştirilen bu gayretli çalışmalardan dolayı Hastanemiz geçmişe göre 
çok daha iyi bir noktaya geldi. Yapılan güzel hizmetler neticesinde Hastanemize çevre 
ilçelerimizden tedavi olmaya vatandaşlarımız gelmeye başladı. Yaptığınız tüm hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyorum.” Dedi. Başhekim Ali Rıza Kanra “Taşova'da çalışmaktan dolayı 
mutlu oldum, görevim süresince insanlarımızın kaliteli sağlık hizmeti almaları için mücadele 
ettim. Çalışma süresi boyunca yardımlarını esirgemeyen başta İlçe Kaymakamımız Engin 
Uysal'a, tüm çalışma arkadaşlarıma ve kurum müdürlerine teşekkür ediyorum” dedi. 


Programın sonunda Başhekim Ali Rıza Kanra'ya İlçe Kaymakamımız tarafından başarı belgesi 
takdim edildi. 
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